Ksiądz SZCZEPAN KLINGER 


Rektor Seminaryum Dyecezalnego Krakowskiego, Przełożony księży Missyonarzy 
Domu na Stradomiu, 


po długićj i dolegliwćj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 7°eo 


Października 1872 r. o godzinie 8 wieczór, w wieku Życia 66m a kapłaństwa 42m 


Zwłoki przeniesione będą z domu Nr. 4 do kościoła księży Missyonarzy, dnia 10 Pażdziernika o godzinie 9 té 
rano, zkad po odprawieniu Zatobnego Nabożeństwa, wyprowadzone zostaną na cmentarz; o czem 


zawiadamiając pobożnych, uprasza się o westchnienie do Boga za duszę. 


Kraków Drukarnia Uniwersytecka. 


